The following brands (✓) were transported to ARD 


by 


Date 


These brands were received within ARD 


by 


Date 


MR4B 

_ Marlboro Long Size (Box) 

MR6 

__ Marlboro King Size (SP) 

MR6P25 

_ Marlboro King Size (25/pack) 

MRS 

_Marlboro 100 (SP) 

MR8B 

Marlboro 100 (Box) 

MR6M 

_Marlboro Menthol King Size (SP) 

MR6MB 

Marlboro Menthol King Size (Box) 

MRM6 

_Marlboro Medium King Size (SP) 

MRM6B 

_ Marlboro Medium King Size (Box) 

MRM8 

_Marlboro Medium 100 (SP) 

MRM8B 

_ Marlboro Medium 100 (Box) 


ML6 _Marlboro Lights King Size (SP) 

ML6P25 _ Marlboro Lights King Size (25/pack) 

ML6B _Marlboro Lights King Size (Box) 

ML8 _ Marlboro Lights 100 (SP) 

ML8B _Marlboro Lights 100 (Box) 

ML6M _Marlboro Lights Menthol King Size (SP) 

ML6MB _ Marlboro Lights Menthol King Size (Box) 

ML8M _ Marlboro Lights Menthol 100 (SP) 

ML8MB _ Marlboro Lights Menthol 100 (Box) 


Any questions, please contact “Liz” Chambers at Ext. 2871 or Joe Garman at Ext. 3505 


PM3000376412 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/njwl0001 



